r"; 


U 


f] 


U. 


u 


Sequence Name 

Comment 

Operator 

Data Path 

Top 

Instrument Control 
Data Analysis 


C: NMSDChem\l\seqLience\2 00 6\Aout0 6\0 4 8.S 
26 

D: \MSD2 2\AOUT06\04 08\ 
Pre-Seq Cmd: 
Pre-Seq Cmd: 
Pre-Seq Cmd: 


'^°P Post-Seq Cmd 

Instrument Control Post-Seq Cmd 
Data Analysis Post-Seq Cmd 


Method Sections To Run 
(X) Full Method 
( ) Reprocessing Only 


On A Barcode Mismatch 
(X) Inject Anyway 
I ) Don't Inject 


r"i 

L I 

Li 

r-i 
, I 

I"" 


Line 
1 ) Cal ibrat ion 
Dataf lie 
Method 
Blank 
Sample 
Datafile 
Method 
Blank 
5) Sample 

Datafile 
Method 
Blank 
Sample 
Datafile 
Method 


Sample Name /Mi sc Info 


2) 
3) 


4) 


6) 
7) 


6 
7 


040BMixAc01 

MAN_52 

blLilf3 MAN_52 

17807474f 3 

MAN_52 

blulfl MAN_52 

n807474f 1 

MAN_52 

blljlf2 MAN_52 

17807474f2 
MAN 52 


Blu 1 F3 


Blu 1 Fl 


Blu 1 F2 


Sequence v^rifi^e par ; .Jl£.. 
Remarques : 
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